Mgr inż. HENRYK 


AZUR 


b. dyrektor techn. P.G.R. Okregu Opole i Przemysl 


urodz. 15. I. 1894 r., po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sa- 
kramentami, zasnął w Panu dnia 11 czerwca 1953 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek 

dnia 15 bm. o godz. 10 rano w kościele na ementarzu rakowickim, 

po czym nastąpi eksportacja do grobowca rodzinnego. O smutnym 
tym obrzędzie zawiadamiają: 

iona, córka, wnuczka, brat i zięć. 


